TABLE 3.4    Alternative Camera Configurations for High-Altitude Photography
Designation	Lens	Film Formal (in.)	Ground Coverage at 65,000 ft
Vinten (four)	P/4 in. f.l.	7 mm	25.9 km x 25.9
	//2.8	(2'Ai X 2Vi6)	(14 n.mi X  14
			(each)
12S Multispectral	JOO mm f.l.	9x9	16.7 km x  16.7
(four bands) K-22	//2.8	(4 at 3.5)	(9 n.mi x 9 n
RC-10	6 in.,//4	9x9	29.7 km x 29.7
			(16 n.mi. x 1
RC-10	12 in.,//4	9x9	14.8 km x 14.8
			(8 n.mi. x 8 i
HR-732	24 in.,//8	9 x  18	7.4 km x  14.8 fc
			(4 n.mi. x 8 i
HR-73B-1	36 in.,//10	18 x  18	9.8 km x 9.8 kr
			(5.3 n.mi. x !
Itek Panoramic	24in.,//3.5	4.5 x 50	3.7 km x 68.6 i
(optical bar)			(2 n.mi. x 37
Research Camera	24 in.,//3.5	2'/4 x 30	2 km x 20 km
System (RCS)			(1.1 n.mi x  1
			usable
